Ulasan True Ring Size: seberapa akurat pengukur cincin di ponsel untuk memesan online?
Pengukur cincin offline yang dikalibrasi dengan kartu bank dan mengonversi antara enam sistem ukuran. Diuji melawan tiga pesaing nyata.
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True Ring Size adalah pengukur cincin gratis dan offline untuk iPhone dan Android yang mengubah layar menjadi alat ukur. Letakkan cincin di atas kaca, atau sejajarkan dua garis pandu ke jari, kalibrasi sekali dengan kartu bank, lalu baca hasilnya dalam ukuran Amerika, Inggris, Uni Eropa, Jepang, Tiongkok, dan Rusia — dalam unduhan 30,7 MB yang laman Google Play-nya menyatakan tidak ada data yang dikumpulkan.
Keterbukaan: AppStoryo dioperasikan oleh studio yang mengembangkan True Ring Size. Perbandingan di bawah memakai kriteria yang dapat diverifikasi publik dan menyebut alternatif nyata.
Apa yang sebenarnya diukur True Ring Size?
Diameter dalam dalam milimeter, dan tidak lebih. Setiap ukuran cincin hanyalah label yang menempel pada lingkaran dengan diameter dalam tertentu, jadi True Ring Size mengukur lingkaran itu di layar lalu mencari labelnya. Diameter dan keliling ditampilkan bersama, dalam milimeter dan inci, sehingga iklan yang ditulis dalam satuan mana pun langsung cocok tanpa hitung-hitungan.
Langkah penyesuaiannya 0,05 mm, cukup halus sehingga batasnya ditentukan oleh metode pengukuran, bukan oleh kontrolnya. Versi iOS berukuran 30,7 MB, berjalan di iOS 13.0 atau lebih baru, dan terdaftar untuk 130 model perangkat. Pasang True Ring Size di iPhone atau di Android.
Mengapa True Ring Size meminta kalibrasi dengan kartu bank?
Karena ponsel tidak tahu seberapa besar pikselnya sendiri dalam milimeter. Android menyediakan kerapatan logis yang, dalam kata-kata platform itu sendiri, adalah faktor skala di mana satu piksel bebas kerapatan setara dengan satu piksel pada layar sekitar 160 dpi — sebuah pendekatan sejak awal, seperti dijelaskan panduan kerapatan layar Android dan referensi DisplayMetrics.
Rentang di antara iPhone saja sudah membuktikannya. Spesifikasi teknis Apple menempatkan iPhone 16 pada 460 ppi dan iPhone 11 pada 326 ppi, sehingga lingkaran yang digambar dengan jumlah piksel tetap menjadi 41 % lebih lebar di satu layar dibanding layar lainnya. Kalibrasi menghapus tebakan: Anda mencocokkan sekali sebuah benda berukuran diketahui, dan setiap pembacaan berikutnya diskalakan dari pengukuran itu, bukan dari kategori pabrikan.
Kartu cocok dipakai karena ukurannya adalah standar, bukan kebiasaan. Doc 9303 Bagian 5 dari ICAO menetapkan kartu ID-1 pada 85,60 mm kali 53,98 mm. True Ring Size juga menerima baterai AA atau AAA jika tidak ada kartu.
Seberapa akurat sebenarnya pengukur cincin di layar?
Cukup akurat untuk dipakai memesan, dan aplikasinya sendiri yang mengatakannya alih-alih membiarkan pengguna menemukannya sendiri. Sebelum kalibrasi, pembacaan diberi label langsung di layar:

Perkiraan — memakai estimasi dari layar Anda. Kalibrasi dengan kartu untuk akurasi.
Kejujuran itu lebih berharga daripada klaim presisi. Batas atasnya ditentukan benda acuan, bukan perangkat lunaknya: spesifikasi ICAO yang sama mengizinkan kartu ID-1 memiliki toleransi plus minus 0,75 mm pada setiap sisi, sehingga satu kalibrasi bisa mewarisi hampir satu milimeter galat sebelum cincin diletakkan. Mengukur dua kali, dengan kedua mode, adalah cara mengetahui apakah Anda berada di dalam rentang itu.
Pelindung layar, ponsel yang dipegang miring, dan cincin yang lebih lebar dari layar sama-sama mendorong pembacaan ke arah yang sama: melebar. True Ring Size di Google Play menampilkan peringatan khusus untuk kasus terakhir dan mengarahkan Anda ke metode jari.
Apa bedanya mode cincin dan mode jari?
Mode cincin adalah perbandingan; mode jari adalah perkiraan. Pada mode cincin Anda meletakkan cincin yang sudah pas di atas kaca dan memperbesar lingkaran sampai tepinya bertemu: sebuah benda kaku diukur terhadap layar yang sudah dikalibrasi. Pada mode jari Anda menggeser dua garis pandu ke tepi jari, setinggi buku jari.
Aplikasi ini mengakui metode kedua lebih lunak dan menjelaskan alasannya di layar: jari itu lunak dan lonjong, jadi ukurlah di buku jari, bukan di ujungnya, dan verifikasilah lewat tab cincin setiap kali ada cincin yang pas. Pakai mode jari untuk hadiah kejutan, dan mode cincin untuk selebihnya.
Sistem ukuran apa saja yang dikonversi True Ring Size?
Enam: Amerika Serikat dan Kanada, Inggris dan Australia, Uni Eropa dan ISO, Jepang, Tiongkok, serta Rusia. Konverternya bekerja dua arah — masukkan ukuran yang sudah Anda ketahui, atau telusuri tabel lengkap berdasarkan ukuran maupun milimeter — sehingga ukuran Inggris dari toko perhiasan dan ukuran Jepang di iklan impor bermuara pada diameter yang sama.
Ukuran disimpan per orang, per tangan, dan per jari, dengan catatan apakah hasilnya berasal dari metode cincin, metode jari, atau diketik manual. Untuk cincin tunangan catatan itu lebih penting daripada angkanya: ia memberi tahu Anda nanti seberapa jauh angka itu bisa dipercaya. True Ring Size di App Store menyimpan semuanya di perangkat.
Kapan True Ring Size menjadi alat yang salah?
Ketika cincinnya bukan cincin polos. Cincin lebar dan profil comfort fit butuh ukuran di atas hasil pengukuran, dan aplikasi ini tidak memodelkannya; ahli perhiasan bisa. Untuk buku jari yang bengkak atau terkena artritis, pengukur fisik yang dipakai seharian mengalahkan pembacaan tunggal mana pun.
Ia juga alat yang salah jika Anda butuh antarmuka dalam bahasa sendiri: laman App Store-nya hanya berbahasa Inggris, berbanding enam bahasa pada satu pesaing dan delapan pada pesaing lain. Ia juga tidak cocok untuk mengukur gelang, atau untuk keadaan yang memang membutuhkan pengukuran profesional.
Satu catatan lagi: ini versi 1.0, dengan satu penilaian di App Store dan unduhan 50 lebih di Google Play. Belum ada kumpulan pengalaman pengguna di belakangnya.
Pengukur cincin mana yang sebaiknya Anda pakai?
Tiga alternatif nyata, semuanya gratis diunduh, semuanya diperiksa pada laman App Store yang aktif pada 23 September 2026.
Pilih Ring Sizer by Jason Withers jika Anda ingin berbelanja sekaligus mengukur
	Uniqo Lab FZC, versi 4.0.6 tertanggal 13 Agustus 2026, dinilai 4,5 dari 6.813 penilaian — sejauh ini kumpulan umpan balik terbesar di kategorinya.
	Menyertakan katalog perhiasan, umpan Instagram, dan formulir pertanyaan yang sampai ke konsultan penjual lewat surel.
	Dilokalkan ke enam bahasa, berbanding satu pada True Ring Size.
	Laman resminya menyebutkan harganya: pengalaman tanpa iklan adalah langganan berbayar, dan unduhannya 80,4 MB.

Pilih Ring Sizer - Size Measure App jika Anda ingin mengukur di Apple Watch
	LightApps OU, versi 2.3.5 tertanggal 5 Desember 2025, dinilai 4,2 dari 2.400 penilaian.
	Lamannya mengiklankan dukungan Apple Watch, yang tidak ditawarkan aplikasi lain di sini.
	Delapan bahasa terdaftar — paling luas dari keempatnya.
	Ia juga jauh paling berat, 224,5 MB, kira-kira tujuh kali ukuran True Ring Size.

Pilih Ring Sizer Tool jika alat rapi untuk satu tujuan sudah cukup
	Appcano LLC, versi 1.0.7 tertanggal 22 Januari 2026, dinilai 4,7 dari 607 penilaian — rata-rata tertinggi dari ketiganya.
	68,1 MB, hanya bahasa Inggris, dan benar-benar fokus pada pengukuran.
	Lamannya sendiri menyatakan bahwa seluruh fiturnya berada di balik langganan tahunan yang diperpanjang otomatis.

Pilih True Ring Size jika uang dan data sama-sama harus tetap di tempatnya
	Gratis tanpa langganan, tanpa pembelian dalam aplikasi, dan tanpa iklan, sehingga tidak ada fitur yang ditahan.
	Bekerja tanpa koneksi jaringan sama sekali; bagian keamanan data Google Play menyatakan tidak ada data yang dikumpulkan maupun dibagikan.
	30,7 MB, dan iOS 13.0 sudah cukup — ambang perangkat keras terendah dari keempatnya.
	Kalibrasi dengan kartu ID-1 atau baterai AA, langkah 0,05 mm, dan enam sistem ukuran termasuk Rusia, yang tidak dimiliki yang lain.

Jika hanya penilaian yang dihitung, Jason Withers menang dari sisi jumlah dan Ring Sizer Tool dari sisi rata-rata. True Ring Size menang pada dua hal yang tidak bisa ditunjukkan sebuah penilaian: tidak ada yang berbayar, dan tidak ada yang keluar dari ponsel. Unduh True Ring Size untuk iPhone atau ambil di Google Play.
True Ring Size: pertanyaan Anda dijawab
Apakah True Ring Size gratis?
Ya, dalam arti sesungguhnya: tanpa langganan, tanpa pembelian dalam aplikasi, dan tanpa iklan, sehingga tidak ada mode pengukuran atau konversi yang ditahan. Dua dari tiga alternatif yang dibandingkan di sini menaruh pengalaman tanpa iklan atau seluruh fiturnya di balik pembayaran berulang.
Apakah True Ring Size bekerja tanpa internet?
Ya. Setiap pengukuran, konversi, dan ukuran tersimpan dihitung serta disimpan di perangkat, jadi aplikasinya berjalan dalam mode pesawat. Bagian keamanan data Google Play menyatakan tidak ada data yang dikumpulkan dan tidak ada yang dibagikan ke pihak ketiga.
Bagaimana cara mengalibrasi layar?
Buka pengaturan, letakkan kartu bank mana pun secara rata di layar dalam posisi potret, lalu ubah ukuran bingkai sampai tepinya berimpit dengan kartu. Baterai AA atau AAA juga bisa. Cukup dilakukan sekali per perangkat.
Mengapa hasil ukuran saya berbeda-beda?
Biasanya jarinya, bukan aplikasinya. Jari membengkak karena panas, garam, dan olahraga, sehingga pembacaan buku jari di sore hari berbeda dari pagi hari. Ulangi di layar yang sudah dikalibrasi, ukur buku jari bukan ujungnya, lalu bandingkan dengan mode cincin.
Bisakah saya mengukur tanpa punya cincin?
Bisa — untuk itulah mode jari ada. Geser kedua garis pandu ke tepi jari setinggi buku jari lalu baca ukurannya. Aplikasinya sendiri memperingatkan bahwa jari itu lunak dan lonjong, jadi metode ini tetap bersifat perkiraan.
Sistem negara apa saja yang dikonversinya?
Amerika Serikat dan Kanada, Inggris dan Australia, Uni Eropa dan ISO, Jepang, Tiongkok, serta Rusia, dua arah. Telusuri tabel lengkap berdasarkan ukuran yang Anda tahu atau diameter dalam milimeter, dan tetapkan sistem bawaan agar setiap pembacaan muncul dalam sistem yang Anda pakai saat memesan.
Apakah cukup untuk memesan cincin tunangan online?
Untuk cincin polos, di layar yang sudah dikalibrasi dan dibandingkan dengan cincin yang sudah pas, ini dasar yang masuk akal untuk pesanan online. Untuk cincin lebar atau comfort fit, mintalah ahli perhiasan memastikannya: menyesuaikan ukuran lebih murah daripada mengembalikan barang.
Ponsel apa saja yang bisa menjalankan True Ring Size?
Di iOS diperlukan versi 13.0 atau lebih baru dan terdaftar untuk 130 model perangkat, mencakup iPhone dari beberapa generasi lalu. Versi Android tersedia di Google Play. Perangkat apa pun bekerja lebih baik setelah dikalibrasi, karena kerapatan layar sangat berbeda antarmodel.
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